E. 


MARIAN 


kilę-Kwaśniewski 


REDAKTOR 


urodzony 7. I. 1910 r. we Lwowie — zmarł w Krakowie, dnia 2. XII. 1984 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione zostanie w piątek 7 grudnia 1984 roku 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu: 


ŻONA I RODZINA 


